Sicherheitswimpel 


een u 
„Minnie-Mouse 
« Topkugel 

« Stange glasfaserverstärkt - ummantelt 


« Halterung verzinkt 
+ Länge: ca. 180 cm 


Safety Flag „Minnie-Mouse” 

« top ball 

« glass fiber reinforced flagpole - sheated 
« galvanised holder 


« length: approx. 180 cm 


# 170 114.00 


Glocken „Minnie-Mouse” 


* 0ca.55 mm 

« Passend für Lenker 0 22,2 mm 

« Aluminium-Kunststoff 

« farblich sortiert im Displaykarton 


Bells „Minnie-Mouse” 

° 0ca.55 mm 

« suitable for handlebars: @ 22,2 mm 
« aluminium-plastic 


« sorted in a display box 


# 170 112 00 


FARBLICH SORTIERT IM 
DISPLAYKARTON 


Körbe „Minnie-Mouse” 


« zum Anhängen am Lenker 

« Kunststoff 

« farblich sortiert 

Baskets „Minnie-Mouse” 
« handlebar assembling 

« plastic 

« sorted by colour 


# 170 113 00 


wwvw.pointbike.de 


